AMENDMENT NO. 1 JULY 2021 
TO 
IS 7533 : 2017 TEXTILES — POLYAMIDE ( NYLON ) 


MONOFILAMENT YARN FOR FISHING — 
SPECIFICATION 


( Second Revision ) 


(Page 2, Table 1, col 3) — Substitute ‘Runnage, m/kg, Tolerance + 5 percent’ 
for ‘Runnage, Max, m/kg’. 


(Page 3, Table 2, col 3) — Substitute ‘Runnage, m/kg, Tolerance + 5 percent’ 
for ‘Runnage, Max, m/kg’. 
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